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die zweite  eine Reflexion  der am Leitungsende eintreffenden Welle f± mit gleichem Vorzeichen.
Das Bild des Einschaltvorganges hangt nun sehr von dem Ver-haltnis der erzwungenen Frequenz f zur Eigenfrequenz fei der Leitung ab. Diese ist nach GL 406
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Wir wahlen zunachst ein Beispiel, bei dem die erzwungene Frequenz groBer als die Eigenfrequenz ist. Es sei /*=300, Z=500km.
Fiir eine Doppelleitung aus Drahten mit 1 cm Durchmesser im Abstand von 120 cm ist 0 = 0,00525 juF-km"1.
L== 0,00212 Henry-km'1.    £ = 0,51 Ohm-km"1.
Die Charakteristik ist Z = l/^r = 635 Ohm.
Die Lange von 500 km ist bei 300 Perioden gleich der halben Wellenlange, bei Leerlauf sind daher die Spannungen am Anfang und Ende im stationaren Zustand um 180° phasenverschoben. Fiir die freien Schwingungen der offenen Leitung ist die Leitung x/4 der Wellenlange. Die erzwungene Frequenz (300) ist daher hier doppelt so grofi wie die Eigenfrequenz.
Zwischen dem raumlichen Dampfungsfaktoy der stationaren Wellen der verzerrungsfreien Leitung (s. Kap. XI S. 198)
und dem zeitlichen Dampfungsfaktor der freien Schwingungen
u = R:L = A:C
besteht die Beziehung       a = av. Hier ist
a = 0,8-10~3 km'1,        a=240 sek"1.
Fig. 208 zeigt fur 7 Augenblicke der ersten Periode der erzwungenen, d. i. die erste Halbperiode der freien Schwingungen die Spannungs- und Stromverteilung. Die diinn ausgezogenen Linien sind die stationaren Werte, die aus dem Spiral en diagramm Kap. XI er-mittelt sind, die gestrichelten Linien sind die Welle f^ und die punktierten die Welle £2. Die D&mpfung kann hier nicht vernach-
lassigt werden, denn nach 1/3 Periode sind die Wellen schon auf den
21
Wert  e     v = e    '  = 0,449 gedampft und in der Figur entsprechend verkleinert.
Bei den meisten Starkstromanlagen nahern sich die Vorgange indessen wesentlich mehr denen einer Grleichstromleitung. Fiir eine Freileitung von 30 km Lange und f= 50 Perioden i. d. Sek. ist die Leitungslange 1/200 der Wellenlange und daher ist die stationared v halb so groB wie oben, so wird fur ein ebenso langes Kabel
